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"Nu există nicio dovadă 
științifică definitivă că CO2 
este responsabil pentru 
oricare dintre încălzirea 
ușoară a climei globale 
care a avut loc în ultimii 
300 de ani. (...) 

Dar există o certitudine 
dincolo de orice îndoială 
rezonabilă că CO2 este 
elementul de bază pentru 
întreaga viaţă de pe 


Pământ și că fără 

prezenţa sa în atmosfera 

globală, aceasta ar fi o 

planetă moartă." România fără 


Patrick Albert Moore (născut pe 15 iunie 1947) este un consultant canadian în industrie, fost activist, co- 
fondator al Greenpeace şi fost preşedinte al Greenpeace Canada. 


În 1986 a părăsit Greenpeace criticând mișcarea ecologistă pe care o considera deraiată de la scopul 
inițial, deoarece începuse să se ocupe cu tactici de sperietură și dezinformare, la cererea finanţatorilor ei. 
Moore spunea că mișcarea ecologistă, pentru bani, „a abandonat ştiinţa şi logica în favoarea emoției 

şi senzaţionalismului”. 


2 comentarii la “Minciuna încălzirii globale” 


ioansperling pe ianuarie 3, 2024 la 8:52 am a spus: 
Astia „verzi” cred ca o iau razna in toata lumea! Cei din Germania pe langa nebunia climatica sunt 
cei mai inversunati sa fie razboi peste tot! 


Snake pe ianuarie 3, 2024 la 9:09 am a spus: 
Da, loan. Nebunia lor e veche, la fel ca şi formele loe de protest ce fac parte din sfera patologicului. 
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